PRESTAZIONE ENERGETICA 


Prestazione energetica 


EDIFICIO 
A ENERGIA 
QUASI ZERO 


79,950 


kWh/m° anno 


Meno efficiente 


Indice della prestazione energetica rinnovabile 
EPgl,ren: 28,05 kWh/m? anno 


Prestazione energetica Inverno Estate 
del fabbricato 





